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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 759 

6 Ιουνίου 2005 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 22912/1117 

Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση 
των αποβλήτων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση « (ΑΊ36) 
και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν. 
1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματι- 
κά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν¬ 
δύσεων....κ.λ.π.» (Α70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/ 
1990 (ΑΊ01). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8,10,11,12, (παρ. 2,3 και 4), 
28,29, και 30 του ν. 1650/1986 «γιατην προστασίατου πε¬ 
ριβάλλοντος» (Α' 160), όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 98 (παρ. 12) του ν. 1892/1990 «για τον εκ¬ 
συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 
101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4του ν. 3010/2002 (Α' 91). 

3. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του ν. 
1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 κ.λπ. (Α'91). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν. 
1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) 
και των άρθρων 9 και 13 του π. δ/τος 473/1985 «καθορι¬ 
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α' 157). 

5. Την οδηγία 2000/76/ΕΚ «για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων» του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 
(ΕΕΕ 332/91/2000). 

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β' 1909). 


7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων» (Β' 604). 

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 29407/3508/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονομική 
ταφή των αποβλήτων»(ΒΊ 572). 

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 15393/2002 κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ¬ 
θρο 1 του ν. 3010/2002» (Β' 1022). 

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11014/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Διαδικασία προκαταρκτικής περι¬ 
βαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) κ.λπ.» (Β'332). 

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37111/2021/ 2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης 
και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτή¬ 
των....κ.λπ.» (Β' 1391). 

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την διαχείριση ια¬ 
τρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» (Β' 1419). 

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 59388/3363/1988 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επι¬ 
βολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρ¬ 
θρου 30 του ν. 1650/1996» (Β' 638). 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985, «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 154) όπως αυτό 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α'700) 
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 (παραγ. 2α) του ν. 
2469/1997 (Α' 38) και το άρθρο 1 (παραγ. 4) του ν. 2469/ 
1997. 

15. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 κοινή απόφα¬ 
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτή¬ 
των στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης» (Β' 527). 

16. Την υπ’ αριθμ. 27304/2004 κοινή απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ¬ 
ληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ¬ 
γούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « (Β'517). 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο- 
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λογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί 
και θα καλυφθεί από τις Δη μόσιες Επενδύσεις είτε αμιγώς 
από εθνικούς πόρους είτε μέσω των συγχρηματοδοτού- 
μενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων στο 
πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις 
και ενέργειες αυτές, από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά 
προγράμματα, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 8, 10, 11 και 12 (παρ. 2, 3, και 4) 
του ν. 1650/1986 και συγχρόνως η εναρμόνιση με τις δια¬ 
τάξεις της οδηγίας 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 
«για την αποτέφρωση των αποβλήτων» που έχει δημοσι- 
ευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 1_ 332/91/28.12.2000), 
ώστε με την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων και μεθό¬ 
δων για την αποτέφρωση και συναποτέφρωση των απο¬ 
βλήτων, να επιτυγχάνεται η πρόληψη ή ο περιορισμός, 
όσο είναι εφικτό, των αρνητικών επιπτώσεων στο περι¬ 
βάλλον και ειδικότερα, της ρύπανσης από εκπομπές στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, στο έδαφος και στα επιφανειακά και 
υπόγεια νερά, καθώς και των επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου. 

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την επιβολή αυστη¬ 
ρών συνθηκών λειτουργίας και τεχνικών απαιτήσεων και 
τη θέσπιση οριακώντιμώνεκπομπώνγιατις μονάδες απο¬ 
τέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, καθώς επί¬ 
σης με την τήρηση των απαιτήσεων της κείμενης νομοθε¬ 
σίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων και των επικίν¬ 
δυνων αποβλήτων. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις 

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις μονάδες 
αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης. 

2. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οι ακόλουθες μονάδες: 

α) μονάδες επεξεργασίας μόνο των ακόλουθων απο¬ 
βλήτων: 

ί) φυτικών αποβλήτων της γεωργίας και της δασοκο¬ 
μίας, 

ϋ) φυτικών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων, εφό¬ 
σον ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα, 

ίϋ) ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή παρ¬ 
θένου χαρτοπολτού και από την παραγωγή χάρτου από 
χαρτοπολτό, εφόσον για τα απόβλητα αυτά εφαρμόζεται 
διαδικασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και 
η εκλυόμενη θερμότητα ανακτάται, 

ίν) αποβλήτων ξύλου εκτός από απόβλητα ξύλου που 
ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις 
ή βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα της κατεργασίας τους 
με συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσμα επίστρωσης και 
τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως απόβλητα ξύλου προερ¬ 
χόμενα από οικοδομικές δραστηριότητες και κατεδαφί¬ 
σεις, 

ν) αποβλήτων φελλού, 

νί) ραδιενεργών αποβλήτων, 

νϋ) σφαγίων ζώων σύμφωνα με τις κείμενες εθνικές και 
κοινοτικές διατάξεις, 


νίϋ) αποβλήτων της έρευνας και διαχείρισης κοιτασμά¬ 
των πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις 
ανοικτής θάλασσας, τα οποία αποτεφρώνονται επί τό¬ 
που, 

β) πειραματικές μονάδες που χρησιμεύουν για έρευνα, 
ανάπτυξη και δοκιμές με στόχο τη βελτίωση της μεθόδου 
αποτέφρωσης και οι οποίες επεξεργάζονται λιγότερο 
από 50 τόνους αποβλήτων ετησίως. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

1. «απόβλητο» κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεή ή 
υγρή κατάσταση, που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο αποβλήτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2001/118/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής ΕΚτης 16ης Ιανου¬ 
άριου 2001 (ΕΕΕ47/16.2.2001) και το οποίο ο κάτοχός του 
απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. 

2. «επικίνδυνο απόβλητο»: κάθε απόβλητο από τον Ευ¬ 
ρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, που επισημαίνεται με 
αστερίσκο (εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2001/118/ΕΚ απόφαση 
της Επιτροπής ΕΚ της 16ης Ιανουάριου 2001 (ΕΕΙ 
47/16.2.2001) όπως ισχύει, και το οποίο ταξινομείται ως 
επικίνδυνο, βάσει του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης. 

Οι ειδικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης για τα 
επικίνδυνα απόβλητα δεν εφαρμόζονται για τα ακόλουθα 
επικίνδυνα απόβλητα: 

α) τα καύσιμα υγρά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων 
των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 (παραγ. 1) του π.δ. 82/2004» Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 98012/2001/1996 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση χρησι¬ 
μοποιημένων ορυκτελαίων» (Β' 40)...κ.λπ.» (Α' 64), εφό¬ 
σον πληρούν τα εξής κριτήρια: 

ί) η περιεκτικότητα κατά μάζα σε πολυχλωριωμένους 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες, π.χ. πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (ΡΟΒ), ή πενταχλωροφαινόλες (ΡΟΡ), δεν 
υπερβαίνει τις συγκεντρώσεις που προβλέπονται στο ως 
άνω π. δ/γμα, 

ϋ) τα απόβλητα αυτά δεν καθίστανται επικίνδυνα επειδή 
περιέχουν άλλα συστατικά ενδεικνυόμενα με αστερίσκο 
στην υπ’ αριθμ. 2001/118/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις που δεν συμ¬ 
φωνούν με την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται 
στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης, 

ίϋ) η καθαρή θερμογόνος αξία ανέρχεται σε τουλάχι¬ 
στον 30 Μύ ανά Ι< 9 , 

β) οποιαδήποτε καύσιμα υγρά απόβλητα που δεν μπο¬ 
ρούν να προκαλέσουν στα καυσαέρια που παράγονται 
απευθείας από την καύση τους, άλλες εκπομπές εκτός 
από εκείνες που παράγονται από ντίζελ, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμ¬ 
βουλίου (ΑΧΣ) 340/2000 (Β' 222) που εκδόθηκε σε συμ¬ 
μόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 
93/12/ΕΟΚτου Συμβουλίου, ή συγκέντρωση εκπομπών 
υψηλότερη από εκείνες που προκύπτουν από την καύση 
του ντίζελ. 

3. «Μεικτά αστικά απόβλητα»: τα απόβλητα από νοικο¬ 
κυριά, καθώς και τα απόβλητα εμπορικών και βιομηχανι¬ 
κών δραστηριοτήτων και τα απόβλητα ιδρυμάτων, τα 
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οποία, λόγω της φύσης και της σύνθεσής τους, είναι 
όμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, εκτός των απο¬ 
βλήτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 2001/118/ΕΚ 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κωδικός 2001 και 
τα οποία συλλέγονται χωριστά στην πηγή καθώς και των 
λοιπών αποβλήτων που αναφέρονται στον κωδικό 2002 
της ίδιας απόφασης. 

4. «Μονάδα αποτέφρωσης»: κάθε σταθερή ή κινητή τε¬ 
χνική μονάδα με τον εξοπλισμό της, που προορίζεται απο¬ 
κλειστικά για θερμική επεξεργασία αποβλήτων, με ή χωρίς 
ανάκτηση της θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτέφρωσης αποβλήτων με 
οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών θερμικών επεξεργα¬ 
σιών όπως της πυρόλυσης, της αεριοποίησης ή της τεχνι¬ 
κής πλάσματος, εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από 
την επεξεργασία στη συνέχεια αποτεφρώνονται. 

Ο ορισμός αυτός καλύπτει τους χώρους και το σύνολο 
των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, όπου συμπεριλαμ- 
βάνονται όλες οι γραμμές αποτέφρωσης, οι εγκαταστά¬ 
σεις παραλαβής, αποθήκευσης και επιτόπιας προεπεξερ- 
γασίας των αποβλήτων, τα συστήματα τροφοδότησης 
της μονάδας με απόβλητα, καύσιμο και αέρα, ο λέβητας, 
οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καυσαερίων, οι επί 
τόπου εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης των 
υπολειμμάτων και των υγρών απόβλητων, η καπνοδόχος, 
οι διατάξεις και τα συστήματα για τον έλεγχο των εργα¬ 
σιών αποτέφρωσης και την καταγραφή και διαρκή παρα¬ 
κολούθηση των συνθηκών αποτέφρωσης. 

5. «Μονάδα συναποτέφρωσης»: κάθε σταθερή ή κινητή 
εγκατάσταση της οποίας κύρια λειτουργία είναι η παρα¬ 
γωγή ενέργειας ή η παραγωγή υλικών προϊόντων και στην 
οποία: 

α) χρησιμοποιούνται απόβλητα ως σύνηθες ή συμπλη¬ 
ρωματικό καύσιμο, ή β) τα απόβλητα υφίστανται θερμική 
επεξεργασία για τη διάθεσή τους. Εάν η συναποτέφρωση 
πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κύρια λει¬ 
τουργία της εγκατάστασης να μην είναι η παραγωγή 
ενέργειας ή η παραγωγή υλικών προϊόντων αλλά η θερμι¬ 
κή επεξεργασία των αποβλήτων, η εγκατάσταση θεωρεί¬ 
ται μονάδα αποτέφρωσης υπό την έννοια της παραγρά¬ 
φου 4. 

Ο ορισμός αυτός καλύπτει τους χώρους και το σύνολο 
των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, όπου συμπεριλαμ- 
βάνονται όλες οι γραμμές αποτέφρωσης, οι εγκαταστά¬ 
σεις παραλαβής, αποθήκευσης και επιτόπιας προεπεξερ- 
γασίας των αποβλήτων, τα συστήματα τροφοδότησης 
της μονάδας με απόβλητα, καύσιμο και αέρα, ο λέβητας, 
οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καυσαερίων, επιτό- 
που εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης των 
υπολειμμάτων και των υγρών απόβλητων, η καπνοδόχος, 
οι διατάξεις και τα συστήματα για τον έλεγχο των εργα¬ 
σιών αποτέφρωσης και την καταγραφή και διαρκή παρα¬ 
κολούθηση των συνθηκών αποτέφρωσης. 

6. «Υφιστάμενη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέ¬ 
φρωσης», μια μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρω¬ 
σης: 

α) η οποία λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, έχει δηλαδή λάβει έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, άδεια διάθεσης αποβλήτων και άδεια λειτουργίας 
πριν από την 28η Δεκεμβρίου 2002, ή 

β) έχει επιτραπεί ή καταχωρηθεί σε μητρώο ως μονάδα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης και έχει λάβει έγκριση 


περιβαλλοντικών όρων, άδεια διάθεσης αποβλήτων και 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
πριν από την 28η Δεκεμβρίου 2002, υπό τον όρο ότι η μο¬ 
νάδα λειτουργεί πριν από την 28η Δεκεμβρίου 2003, ή 

γ) για την οποία, κατά την άποψη της αρμόδιας αρχής, 
έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας, 
πριν την 28η Δεκεμβρίου 2002 υπό τον όρο ότι η μονάδα 
άρχισε να λειτουργεί το αργότερο την 28η Δεκεμβρίου 
2004, 

7. «Ονομαστική δυναμικότητα» («δυναμικότητα παρα¬ 
γωγής»): το άθροισμα των δυναμικοτήτων αποτέφρωσης 
των κλιβάνων που συνθέτουν την μονάδα αποτέφρωσης, 
όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή και επιβεβαιώνο¬ 
νται από τον φορέα λειτουργίας, λαμβάνοντας ιδίως υπό¬ 
ψη τη θερμογόνο αξία των αποβλήτων. Η δυναμικότητα 
αυτή εκφράζεται ως η ποσότητα των αποβλήτων που απο¬ 
τεφρώνονται ανά ώρα. 

8. «Εκπομπές»: η άμεση ή έμμεση έκλυση ουσιών, δο¬ 
νήσεων, θερμότητας ή θορύβου από μεμονωμένες ή διά¬ 
χυτες πηγές της μονάδας στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα 
ύδατα ή στο έδαφος. 

9. «Οριακές τιμές εκπομπών»: η μάζα, εκφρασμένη με 
τη βοήθεια ορισμένων ειδικών παραμέτρων, η συγκέ¬ 
ντρωση ή/και τα επίπεδα εκπομπών, των οποίων δεν επι¬ 
τρέπεται να σημειωθεί υπέρβαση στη διάρκεια μιας ή πε¬ 
ρισσοτέρων χρονικών περιόδων. 

10. «Διοξίνες και φουράνια»: άλατα πολυχλωροπαρά- 
γωγατης διβενζο- ρ- διοξίνης και του διβενζοφουρανίου 
που απαριθμούνται στο παράρτημα I. 

11. «Φορέας λειτουργίας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρό¬ 
σωπο το οποίο είναι κατά νόμο υπεύθυνο για λειτουργία 
της εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

12. «Υπόλειμμα»: κάθε υγρό ή στερεό υλικό (συμπερι¬ 
λαμβανομένων της τέφρας πυθμένα και των σκουριών, 
της ιπτάμενης τέφρας και της σκόνης από τους λέβητες, 
των στερεών προϊόντων αντίδρασης από την επεξεργα¬ 
σία των αερίων, της βιολογικής ιλύος από την επεξεργα¬ 
σία των υγρών απόβλητων, των αναλωμένων καταλυτών 
και του αναλωμένου ενεργού άνθρακα), που καλύπτεται 
από τον ορισμό των αποβλήτων σύμφωνα το άρθρο 2 (πα- 
ραγ. 1) της παρούσας απόφασης και παράγεται κατά τη 
διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, την επε¬ 
ξεργασία των καυσαερίων ή υγρών απόβλητων ή άλλες 
διεργασίες εντός της μονάδας αποτέφρωσης ή συναπο¬ 
τέφρωσης. 

Άρθρο 4 

Μέτρα και προϋποθέσεις για την αποτέφρωση 
και συναποτέφρωση 

I. Για την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης απο¬ 
τέφρωσης και συναποτέφρωσης απαιτούνται: 

Α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως 
προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 11014/703/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση ως έργο που υπάγεται στην πρώτη 
(Α') κατηγορία (υποκατηγορία 1) σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 15393/2002 κοινή υπουργική απόφαση. 

1) Για τη χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων θα πρέπει η απαιτούμενη Μ.Π.Ε. να περιλαμβάνει 
εκτός των άλλων και περιγραφή των μέτρων που έχουν 
προβλεφθεί ώστε να διασφαλίζεται: 

(α) ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία της μο¬ 
νάδας κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της 
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παρούσας απόφασης λαμβάνοντας υπόψη τις προς απο¬ 
τέφρωση κατηγορίες αποβλήτων, 

(β) η μεγίστη εφικτή ανάκτηση της θερμότητας που πα- 
ράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης και συναποτέ- 
φρωσης, π.χ. μέσω της συνδυασμένης παραγωγής θερ¬ 
μότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, της παραγωγής 
ατμού για βιομηχανική χρήση ή της αστικής τηλεθέρμαν- 
σης 

(γ) η διαχείριση των καπναερίων 
(δ) η ελαχιστοποίηση της ποσότητας και του βλαβερού 
χαρακτήρα των υπολειμμάτων και η ανακύκλωσή τους, 
όπου απαιτείται, 

(ε) η τελική διάθεση των υπολειμμάτων των οποίων η 
πρόληψη, η μείωση ή η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, σύμ¬ 
φωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. 

2) Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδίδε- 
ται μόνο εφόσον η ΜΠΕ καταδεικνύει ότι οι προτεινόμε- 
νες τεχνικές για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών εκπο¬ 
μπών είναι σύμφωνες με το παράρτημα III και όσον αφο¬ 
ρά τα νερά με το παράρτημα III παράγραφος 1 και 2, του 
άρθρου 17 της παρούσας απόφασης. 

3) Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλο¬ 
ντικών όρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις 
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη 
διαχείριση των αστικών υγρών απόβλητων, τις οριακές τι¬ 
μές εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα, την υγειονομική 
ταφή αποβλήτων και τις οριακές τιμές απορρίψεων 1 επι¬ 
κίνδυνων ουσιών στα νερά . Η απόφαση έγκρισης περι¬ 
βαλλοντικών όρων εκτός των απαιτήσεων που προβλέπο- 
νται στο άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 11014/2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης, περιλαμβάνει επιπλέον: 

α) τις κατηγορίες αποβλήτων που επιτρέπεται να υπο- 
στούν επεξεργασία. Ο κατάλογος αναφέρεται τουλάχι¬ 
στον στις κατηγορίες που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κα¬ 
τάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), εφόσον είναι δυνατόν, και, 
όπου απαιτείται, περιέχει πληροφορίες για την σύσταση 
των αποβλήτων, 

β) την ονομαστική δυναμικότητα αποτέφρωσης ή συνα- 
ποτέφρωσης αποβλήτων της μονάδας 
γ) τον προσδιορισμό των διαδικασιών δειγματοληψίας 
και μετρήσεων, με τις οποίες πρόκειται να εκπληρωθούν 
οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται όσον αφορά τις περιο¬ 
δικές μετρήσεις καθενός από τους ατμοσφαιρικούς και 
υδατικούς ρύπους. 

δ) τη χωροθέτηση των σημείων δειγματοληψίας ή με¬ 
τρήσεων 

ε) τον προσδιορισμό όρων για τη διασφάλιση των προ- 
βλεπόμενων στο άρθρο 11 απαιτήσεων για τις μετρήσεις 
ρύπων στον αέρα και τα νερά. 

στ) τον καθορισμό όρων σε περίπτωση μη κανονικών 
συνθηκών λειτουργίας (άρθρο 13) 

4. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για μο¬ 
νάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης που χρησιμο¬ 
ποιεί επικίνδυνα απόβλητα, πέραν των όσων προβλέπο- 
νται στην παράγραφο 3, περιλαμβάνει επιπλέον : 

α) ρητή απαρίθμηση των ποσοτήτων των διαφόρων κα¬ 
τηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να συνα- 
ποτεφρωθούν σε αυτήν 

β) καθορισμό των ελάχιστων και των μέγιστων ροώντων 
επικίνδυνων αποβλήτων, της κατώτερης και της ανώτε¬ 
ρης θερμογόνου αξίας τους και της μέγιστης περιεκτικό- 
τητάς τους σε ρύπους, π.χ. ΡΟΒ, χλώριο, φθόριο, θείο, 
βαρέα μέταλλα. 


γ) προσδιορισμό του ποσού εγγύησης καλής λειτουρ¬ 
γίας και μετέπειτα φροντίδας που πρέπει να καταθέσει ο 
ενδιαφερόμενος, με κριτήριο το μέγεθος, την επικινδυνό- 
τητα καιτο κόστος της εγκατάστασης. Η εγγύηση κατατί¬ 
θεται στην αρχή που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας 
της εγκατάστασης. 

Β) Άδεια διάθεσης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των μη 
επικίνδυνων και των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περί¬ 
πτωση. 

1) Γ ια την χορήγηση της ως άνω άδειας, εκτός των απα¬ 
ραίτητων στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση του εν¬ 
διαφερομένου σύμφωνα με τις αντίστοιχες κείμενες σχε¬ 
τικές διατάξεις, απαιτείται επιπλέον 

α) η προβλεπόμενη πλήρης μελέτη οργάνωσης, κατα¬ 
σκευής και λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης καθώς 
και αποκατάστασης του χώρου αυτού, να είναι σύμφωνη 
τόσο με τις ισχύουσες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές κα¬ 
θώς και με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, 
όσο και με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 
της παρούσας. 

β) οι προτεινόμενες τεχνικές μέτρησης για την εφαρμο¬ 
γή του άρθρου 11 της παρούσας να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του παραρτήματος III. 

2) Η άδεια διάθεσης για την αποτέφρωση μη επικίνδυνων 
αποβλήτων χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 50910/2003 κοινή υπουργική απόφαση 
και για την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφω¬ 
να με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση η 
άδεια χορηγείται μόνο εφόσον διαπιστώνεται ότι η υπο- 
βληθείσα μελέτη και οι προτεινόμενες τεχνικές μέτρησης 
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις που αναφέρο- 
νται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3) Η άδεια διάθεσης αναφέρει ρητά: 

α) τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που 
μπορεί να επεξεργαστεί η μονάδα αποτέφρωσης 

β) την ονομαστική δυναμικότητα αποτέφρωσης ή συνα¬ 
ποτέφρωσης αποβλήτων της μονάδας 

Γ) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικεί¬ 
ας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

II. Για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων 
αποτέφρωσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σύμφω¬ 
να με την υπ’ αριθμ. 37591/2031/2003 κοινή υπουργική 
απόφαση, εφαρμόζονται τα μέτρα και οι προϋποθέσεις 
του παρόντος άρθρου σχετικά με την αποτέφρωση επι¬ 
κίνδυνων αποβλήτων. 

III. Εάν ο φορέας λειτουργίας μιας μονάδας αποτέφρω¬ 
σης ή συναποτέφρωσης για μη επικίνδυνα απόβλητα σκο¬ 
πεύει να προβεί σε μεταβολή λειτουργίας η οποία θα συ¬ 
μπεριλαμβάνει την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση επι¬ 
κινδύνων αποβλήτων, η εν λόγω μεταβολή θεωρείται ως 
ουσιώδης σύμφωνα με το άρθρο 13 (παραγ. 1 και 3) της 
υπ’ αριθμ. 11014/2003 κοινής υπουργικής απόφασης. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση επέκτασης άνω 
του 20% της αρχικής δυναμικότητας της εγκατάστασης. 

Άρθρο 5 

Παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων 

1. Ο φορέας λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης ή 
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συναποτέφρωσης λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προ¬ 
φυλάξεις σχετικά με την παράδοση και την παραλαβή των 
αποβλήτων ώστε να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται, 
όσο είναι εφικτό, οι αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον 
και ειδικότερα η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους 
και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, των οσμών 
και του θορύβου, καθώς και οι άμεσοι κίνδυνοι για την 
υγεία του ανθρώπου. Τα μέτρα αυτά πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις των παραγράφων 2,3 και 4 
του παρόντος άρθρου. 

2.0 φορέας λειτουργίας, πριν δεχθεί τα απόβλητα στην 
μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης προσδιορίζει 
τις ποσότητες κάθε κατηγορίας αποβλήτων, εάν είναι δυ¬ 
νατόν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 
(ΕΚΑ). 

3. Πριν από την αποδοχή των επικίνδυνων αποβλήτων 
στη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, ο φορέ¬ 
ας λειτουργίας οφείλει να ζητά πληροφορίες για τα από¬ 
βλητα ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η συμμόρ¬ 
φωση της μονάδας με τις απαιτήσεις της έγκρισης περι¬ 
βαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. I Α). 

Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται: 

α) στη διαδικασία παραγωγής και περιλαμβάνονται στα 
έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α), 

β) στη φυσική και, στο μέτρο του εφικτού, στη χημική 
σύνθεση των αποβλήτων και σε όλες τις άλλες αναγκαίες 
πληροφορίες προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητά 
τους για την προβλεπόμενη μέθοδο αποτέφρωσης, 

γ) στα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, στις 
ουσίες με τις οποίες δεν μπορούν να αναμιχθούν και στις 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά το χειρι¬ 
σμό των αποβλήτων. 

4. Πριν από την αποδοχή των επικινδύνων αποβλήτων 
στην μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, πρέπει 
να τηρούνται από τον φορέα λειτουργίας οι ακόλουθες 
διαδικασίες παραλαβής: 

α) έλεγχος των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη δια¬ 
χείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και, ενδεχομένως, 
εκείνων που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 
259/1993 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουάριου 1993, 
όπως ισχύει, σχετικά με την παρακολούθηση καιτον έλεγ¬ 
χο μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας 
καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους, καθώς και από 
τους κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, 
β) λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, εκτός εάν δεν εν- 
δείκνυται, π.χ. για μολυσματικά ιατρικά απόβλητα, όσο το 
δυνατόν πριν απάτην εκφόρτωση, προκειμένου με τη διε¬ 
ξαγωγή ελέγχων, να διαπιστωθεί ότι τα χαρακτηριστικά 
των αποβλήτων είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 και για να διευκολύνο¬ 
νται οι αρμόδιες αρχές, κατά την διενέργεια ελέγχων στην 
εγκατάσταση στον προσδιορισμό του είδους των απο¬ 
βλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα δείγματα 
αυτά πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον ένα μήνα μετά 
την αποτέφρωση. 

5. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μπορούν να 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις των παραγράφων 2,3 και 
4 οι βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις που αποτε¬ 
φρώνουν ή συναποτεφρώνουν αποκλειστικά και μόνο τα 
δικά τους απόβλητα στον τόπο παραγωγής τους, υπό τον 
όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας Απόφα¬ 
σης. 


Άρθρο 6 

Συνθήκες λειτουργίας 

1. Οι μονάδες αποτέφρωσης πρέπει να λειτουργούν κα¬ 
τά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται τέτοιος βαθμός αποτέ¬ 
φρωσης ώστε η περιεκτικότητα των σκουριών και της τέ¬ 
φρας πυθμένα σε ολικό οργανικό άνθρακα (ΤΟΟ) να είναι 
μικρότερη από 3% ή οι απώλειες κατά την έναυση να είναι 
μικρότερες από 5% του βάρους του υλικού επί ξηρού. Αν 
είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές 
προεπεξεργασίας των αποβλήτων. 

2. Όλες οι μονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατα¬ 
σκευάζονται, εξοπλίζονται, και λειτουργούν κατά τρόπον 
ώστε, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, η 
θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη διεργα¬ 
σία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και 
ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, στους 850 
°Ό, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντι¬ 
προσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης για δύο δευ¬ 
τερόλεπτα. Εάν αποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα 
που περιέχουν πάνω από 1 % αλογονούχων οργανικών ου¬ 
σιών, εκφρασμένων σε χλώριο, η θερμοκρασία πρέπει να 
αυξάνεται στους 1100 °0 επί δύο δευτερόλεπτα τουλάχι¬ 
στον. 

3. Κάθεγραμμή αποτέφρωσηςτης μονάδας είναι εφοδια¬ 
σμένη με έναν τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέ¬ 
πει νατίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία 
των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύ¬ 
σης, κατέλθει κάτω από τους 850 °0 ή τους 1100 °0 κατά πε¬ 
ρίπτωση. Οι εν λόγω καυστήρες χρησιμοποιούνται επίσης 
στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της διαδικασίας καύ¬ 
σης για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερ¬ 
μοκρασίας των 850 °0 ή των 1100 °0 κατά περίπτωση σε όλη 
τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρ¬ 
χουν ακόμη στο θάλαμο καύσης άκαυτα απόβλητα. 

Κατά τις φάσεις εκκίνησης και διακοπής ή σε περίπτω¬ 
ση πτώσης της θερμοκρασίας των καυσαερίων κάτω από 
τους 850 °0 ή τους 1100 °0 κατά περίπτωση, ο εφεδρικός 
καυστήρας δεν τροφοδοτείται με καύσιμο που ενδέχεται 
να προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα εκπομπών από εκείνα 
που συνεπάγεται η καύση πετρελαίου ντίζελ, όπως ορίζε¬ 
ται στην κείμενη νομοθεσία, υγραερίου ή φυσικού αερίου. 

4. Όλες οι μονάδες συναποτέφρωσης σχεδιάζονται, κα¬ 
τασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρό¬ 
πον ώστε η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά 
τη συναποτέφρωση των αποβλήτων να αυξάνεται με 
ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο και ακόμη και υπό τις 
δυσμενέστερες συνθήκες στους 850 °0, για δύο δευτε¬ 
ρόλεπτα. Εάν συναποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα 
που περιέχουν πάνω από 1 % αλογονούχων οργανικών 
ουσιών, εκφρασμένων σε χλώριο, η θερμοκρασία πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον στους 1100 °0. 

5. Οι μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης δια¬ 
θέτουν και χρησιμοποιούν αυτόματο σύστημα που εμπο¬ 
δίζει την τροφοδότηση με απόβλητα: 

α) κατά τη φάση εκκίνησης, μέχρι να επιτευχθεί η απαι- 
τούμενη θερμοκρασία των 850 °0 ή των 1100 °0 κατά πε¬ 
ρίπτωση ή η θερμοκρασία που ορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 6, 

β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η απαιτούμενη θερμο¬ 
κρασία των 850 °0 ή των 1100 °0 κατά περίπτωση, ή η θερ¬ 
μοκρασία που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6, 
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γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς μετρή¬ 
σεις που επιβάλλει η παρούσα, υπέρβαση οποιοσδήποτε 
οριακής τιμής εκπομπών, οφειλόμενης σε ελαττωματική 
λειτουργία ή βλάβη των συστημάτων καθαρισμού. 

6. Για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερμικές 
επεξεργασίες, είναι δυνατόν στην απόφαση έγκρισης πε¬ 
ριβαλλοντικών όρων να καθορίζονται διαφορετικές απαι¬ 
τήσεις απότις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1,2 και 
3 και, όσον αφορά τη θερμοκρασία, στην παράγραφο 5, 
με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις 
της παρούσας απόφασης. Η αλλαγή των συνθηκών λει¬ 
τουργίας δεν πρέπει να προκαλεί περισσότερα υπολείμ¬ 
ματα ή υπολείμματα με υψηλότερο ποσοστό οργανικών 
ρύπων έναντι εκείνων που αναμένονται υπό τις συνθήκες 
που καθορίζονται στις παραγράφους 1.2 και 3. 

7. Για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερμικές επε¬ 
ξεργασίες, είναι δυνατόν στην απόφαση έγκρισης περιβαλ¬ 
λοντικών όρων να καθορίζονται διαφορετικές απαιτήσεις 
από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 και, όσον αφο¬ 
ρά τη θερμοκρασία, στην παράγραφο 5, με την προϋπόθε¬ 
ση ότι πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της παρούσας από¬ 
φασης. Η έγκριση αυτή συναρτάται τουλάχιστον με την τή¬ 
ρηση των διατάξεων του παραρτήματος V για τις οριακές 
τιμές εκπομπών ολικού οργανικού άνθρακα και 00. 

Στην περίπτωση συναποτέφρωσης των αποβλήτων 
τους στο χώρο όπου παράγονται, σε υφιστάμενους λέβη¬ 
τες που χρησιμοποιούν φλοιούς ως καύσιμο στη βιομη¬ 
χανία χαρτοπολτού και χαρτιού, η χορήγηση της έγκρι¬ 
σης προϋποθέτει τουλάχιστον την τήρηση των διατάξεων 
του παραρτήματος V για τις οριακές τιμές εκπομπών ολι¬ 
κού οργανικού άνθρακα. 

8. Οι συνθήκες λειτουργίας όπως καθορίζονται στο άρ¬ 
θρο αυτό καθώς και τα αποτελέσματα των διενεργούμε- 
νων ελέγχων γνωστοποιούνται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην 
Επιτροπή Ε.Κ. μαζί με άλλες πληροφορίες που παρέχο¬ 
νται στο πλαίσιο υποβολής των εκθέσεων του άρθρου 14 
της παρούσας. 

9. Οι μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης σχε¬ 
διάζονται, εξοπλίζονται, κατασκευάζονται και λειτουρ¬ 
γούν κατά τρόπον ώστε οι ατμοσφαιρικές εκπομπές τους 
να μην προκαλούν σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση στο 
επίπεδο του εδάφους. Ειδικότερα, τα καυσαέρια απάγο- 
νται με ελεγχόμενο τρόπο και σύμφωνα με τα ισχύοντα 
κοινοτικά πρότυπα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα μέσω καπνοδόχου, της οποίας το ύψος υπολογίζε¬ 
ται με γνώμονα την προστασία της υγείας του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος. 

10. Η θερμότητα που παράγεται κατά τη διεργασία απο¬ 
τέφρωσης ή συναποτέφρωσης ανακτάται στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό. 

11. Τα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα θα πρέπει να ει- 
σάγονται, όπως παραλαμβάνονται συσκευασμένα, κατ' 
ευθείαν στον κλίβανο, χωρίς να αναμιγνύονται πρώτα με 
άλλες κατηγορίες καυσίμων και χωρίς να υποβάλλονται 
σε άμεσους χειρισμούς. 

12. Ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης υποχρε- 
ούται να αναθέτει σε εξειδικευμένο επιστημονικό και τε¬ 
χνικό προσωπικό την ευθύνη της λειτουργίας της εγκατά¬ 
στασης. 

Άρθρο 7 

Οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών 

1. Οι μονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευά¬ 


ζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να 
μην σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπών 
του παραρτήματος V στα καυσαέρια. 

2. Οι μονάδες συναποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατα¬ 
σκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο 
ώστε στα καυσαέρια να μην σημειώνεται υπέρβαση των 
οριακών τιμών εκπομπών που προσδιορίζονται σύμφωνα 
με το παράρτημα II ή καθορίζονται σ’ αυτό. 

Αν, σε μονάδα συναποτέφρωσης, άνω του 40%τηςπρο- 
κύπτουσας θερμότητας προέρχεται από επικίνδυνα από¬ 
βλητα, ισχύουν οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζει 
το παράρτημα V. 

3. Τα αποτελέσματα των μετρήσεωνπου εκτελούνται για 
να εξακριβωθεί η τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών 
ανάγονται στις συνθήκες που καθορίζονται στο άρθρο 11. 

4. Σε περίπτωση συναποτέφρωσης μείγματος αστικών 
αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, οι ορια¬ 
κές τιμές προσδιορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα V, 
και το παράρτημα II δεν εφαρμόζεται. 

Άρθρο 8 

Απορρίψεις υγρών απόβλητων που προέρχονται 
από τον καθαρισμό των καυσαερίων 

1. Η απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον υγρών απόβλη¬ 
των που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαε¬ 
ρίων περιορίζεται όσον είναι εφικτό, τουλάχιστον σύμφω¬ 
να με τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο πα¬ 
ράρτημα IV. 

2.0 τρόπος απόρριψης υγρών απόβλητων στα νερά ως 
εργασία διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί αντι¬ 
κείμενο ειδικής πρόβλεψης στη έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων και στην άδεια διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων 
που διαθέτει ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης 
αποτέφρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας 
απόφασης. 

3. Η απόρριψη στα νερά μετά από χωριστή επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρι¬ 
σμό των καυσαερίων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο 
δυνατόν. Στην προκειμένη περίπτωση η απαιτούμενη 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο έγκριση περι¬ 
βαλλοντικών όρων χορηγείται εκτός των άλλων μόνο εφό¬ 
σον: 

α) πληρούνται οι απαιτήσεις τήρησης των οριακών τι¬ 
μών εκπομπής στα νερά που προβλέπονται στις σχετικές 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

β) οι κατά μάζα συγκεντρώσεις των ρυπαντικών ουσιών 
που απαριθμούνται στο παράρτημα IV δεν υπερβαίνουν 
τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο ίδιο πα¬ 
ράρτημα. 

4. Οι οριακές τιμές εκπομπών αναφέρονται στο σημείο 
απόρριψης των υγρών απόβλητων από τον καθαρισμό 
των καυσαερίων που περιέχουν τις ρυπαντικές ουσίες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα IV από τη μονάδα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης. Εάν τα υγρά απόβλη- 
τατου καθαρισμού των καυσαερίων υποβάλλονται σε επι- 
τόπου επεξεργασία μαζί με υγρά απόβλητα από άλλες πη¬ 
γές της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας οφείλει να εκτε- 
λείτις μετρήσεις που ορίζει το άρθρο 11: 

α) στη ροή υγρών απόβλητων των διεργασιών καθαρι¬ 
σμού των καυσαερίων, πριν από την είσοδό της στην 
εγκατάσταση ομαδικής επεξεργασίας υγρών απόβλη¬ 
των, 
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β) στην ή στις ροές υγρών απόβλητων από άλλες πηγές, 
πριν από την είσοδό τους στην εγκατάσταση ομαδικής 
επεξεργασίας υγρών απόβλητων, 

γ) στο σημείο τελικής απόρριψης των υγρών απόβλη¬ 
των από τη μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
μετά την επεξεργασία τους. 

5. Ο φορέας λειτουργίας οφείλει να υπολογίζει κατάλ- 
ληλατο ισοζύγιο μάζας για να προσδιορίζειτα επίπεδα εκ¬ 
πομπών στην τελική απόρριψη των υγρών απόβλητων, τα 
οποία μπορούν να αποδοθούν στα υγρά απόβλητα που 
προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων, ώστε 
να ελέγχει την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV για τη ροή υγρών από¬ 
βλητων από τη διαδικασία καθαρισμού των καυσαερίων. 

Σε καμιά περίπτωση δεν πραγματοποιείται αραίωση 
υγρών απόβλητων με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτη¬ 
μα IV. 

6. Όταν τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τον 
καθαρισμό των καυσαερίων καιπεριέχουντις ρυπαντικές 
ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV υφίστανται 
επεξεργασία εκτός της εγκατάστασης αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης, σε μονάδα επεξεργασίας που προορί¬ 
ζεται μόνο για την επεξεργασία των υγρών απόβλητων 
του είδους αυτού, οι οριακές τιμές εκπομπώντου παραρ¬ 
τήματος IV αναφέρονται στο σημείο εξόδου των υγρών 
απόβλητων από τη μονάδα επεξεργασίας. Αν η εν λόγω 
μονάδα επεξεργασίας εκτός του χώρου της εγκατάστα¬ 
σης δεν προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία 
των υγρών απόβλητων που προέρχονται από την αποτέ¬ 
φρωση, ο φορέας λειτουργίας εκτελεί τους υπολογι¬ 
σμούς ισοζυγίου της μάζας, σύμφωνα με την παράγραφο 
4 στοιχεία (α), (β) και (γ), για να προσδιορίσει τις στάθμες 
εκπομπής στην τελική απόρριψη των υγρών απόβλητων 
που μπορούν να αποδοθούν στα υγρά απόβλητα που πα- 
ράγονται κατά τον καθαρισμό των καυσαερίων. Οι υπο¬ 
λογισμοί αυτοί γίνονται προκειμένου ο φορέας λειτουρ¬ 
γίας να ελέγξει τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές 
εκπομπών που ορίζει το παράρτημα IV για τη ροή των 
υγρών απόβλητων που προέρχονται από τη διαδικασία 
καθαρισμού των καυσαερίων. 

Σε καμιά περίπτωση δεν πραγματοποιείται αραίωση 
υγρών απόβλητων με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτη¬ 
μα IV. 

7. Στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων που χορηγείται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. I Α) καθορίζονται: 

α) οριακές τιμές εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες, 
που αναφέρονται στο παράρτημα IV, σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 2 και για να πληρούνται οι απαιτήσεις της πα¬ 
ραγράφου 3, στοιχείο α), 

β) παράμετροι επιχειρησιακού ελέγχου για τα υγρά 
απόβλητα τουλάχιστον για το ρΗ, τη θερμοκρασία και την 
παροχή. 

8. Οι χώροι των μονάδων αποτέφρωσης και συναποτέ¬ 
φρωσης, συμπεριλαμβανομένων των συναφών χώρων 
αποθήκευσης αποβλήτων, εκτός από την έγκριση περι¬ 
βαλλοντικών όρων, πρέπει να σχεδιάζονται και να λει¬ 
τουργούν κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η τυχαία 
απόρριψη ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανεια¬ 
κά ύδατα και στα υπόγεια ύδατα. Επιπλέον, προβλέπεται 
αποθηκευτική ικανότητα για τις ρυπασμένες όμβριες 
απορροές από τους χώρους της μονάδας αποτέφρωσης 


ή συναποτέφρωσης ή για ρυπασμένα ύδατα προερχόμε¬ 
να από διαρροές ή πυροσβεστικές επιχειρήσεις. 

Η ανωτέρω αποθηκευτική ικανότητα πρέπει να είναι 
επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα ανάλυσης 
και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, όπου χρειάζε¬ 
ται, πριν από την απόρριψή τους. 

Άρθρο 9 
Υπολείμματα 

1. Τα υπολείμματα που προκύπτουν από τη λειτουργία 
των μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης περιορί¬ 
ζονται στο ελάχιστο όσον αφορά την ποσότητα καιτις επι¬ 
βλαβείς ιδιότητάς τους. Τα υπολείμματα αυτά διατίθενται 
ή αξιοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση στερεών (μη επι¬ 
κίνδυνων) ή επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση κα¬ 
θώς και με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών. 

2. Τα ξηρά υπολείμματα σε μορφή σκόνης, π.χ. σκόνη 
από τους λέβητες και τα ξηρά υπολείμματα της επεξερ¬ 
γασίας των καυσαερίων, μεταφέρονται και υπόκεινται σε 
ενδιάμεση αποθήκευση κατά τρόπον ώστε να μην είναι 
δυνατός ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον, π.χ. μέ¬ 
σα σε κλειστά δοχεία. 

3. Πριν επιλεγεί η μέθοδος της τελικής διάθεσης ή ανα¬ 
κύκλωσης των υπολειμμάτων των μονάδων αποτέφρω¬ 
σης, διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές για τον προσδιορι¬ 
σμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και του ρυ- 
πογόνου φορτίου των διαφόρων υπολειμμάτων της 
αποτέφρωσης. Οι αναλύσεις καλύπτουντο συνολικό υδα- 
τοδιαλυτό κλάσμα και το υδατοδιαλυτό κλάσμα βαρέων 
μετάλλων. 

Άρθρο 10 

Έλεγχος και παρακολούθηση 

1. Σε κάθε εγκατάσταση αποτέφρωσης εγκαθίσταται 
εξοπλισμός μετρήσεων και χρησιμοποιούνται τεχνικές για 
την παρακολούθηση των παραμέτρων, των συνθηκών λει¬ 
τουργίας και των κατά μάζα συγκεντρώσεων που σχετίζο¬ 
νται με τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης. 

2. Ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. I Α) της πα¬ 
ρούσας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 
του ν. 1650/1986 όπως ισχύει και 9 του ν. 2947/2001. 

3. Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών που προβλέ- 
πονται στο άρθρο 4 (παραγ. I Β), γίνεται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή της Περιφέ¬ 
ρειας κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Πριν από την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης γί¬ 
νεται έλεγχος από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές, για να δια¬ 
πιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι της άδειας διάθεσης, Το 
αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται εγγράφως στον οι¬ 
κείο φορέα λειτουργίας που ενεργεί ανάλογα. Καμία εγκα¬ 
τάσταση αποτέφρωσης δεν μπορεί να αρχίσει τη λειτουρ¬ 
γία της, εάν προηγούμενα δεν λάβει θετικό πόρισμα από τον 
ως άνω διενεργηθέντα έλεγχο. 

4. Η ενδεδειγμένη εγκατάσταση και η λειτουργία του 
αυτόματου εξοπλισμού παρακολούθησης των εκπομπών 
στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα υπόκεινται σε έλεγχο 
από τις αρμόδιες αρχές καθώς και σε ετήσια δοκιμή επι¬ 
τήρησης. Η βαθμονόμηση γίνεται με παράλληλες μετρή¬ 
σεις με τις μεθόδους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία 
με ευθύνη του φορέα λειτουργίας. 
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5. Οι περιοδικές μετρήσεις των εκπομπών στην ατμό¬ 
σφαιρα και στα ύδατα εκτελούνται σύμφωνα με το πα¬ 
ράρτημα III, σημεία 1 και 2. 

Άρθρο 11 

Απαιτήσεις για τις μετρήσεις 

1. Στις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης 
πραγματοποιούνται οι κατωτέρω μετρήσεις ατμοσφαιρι¬ 
κών ρύπων σύμφωνα με το παράρτημα III: 

α) συνεχείς μετρήσεις των ακόλουθων ουσιών: ΝΟχ, 
εφόσον έχουν ορισθεί οριακές τιμές εκπομπής, 00, ολική 
σκόνη, ΤΟΟ, ΗΟΙ, ΗΡ, 302, 

β) συνεχείς μετρήσειςτωνακόλουθωνπαραμέτρων λει¬ 
τουργίας: θερμοκρασία κοντά στο εσωτερικό τοίχωμα ή 
σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης 
όπως ορίζει η αρμόδια αρχή, συγκέντρωση οξυγόνου, 
πίεση, θερμοκρασία και περιεκτικότητα σε υδρατμούς 
των καυσαερίων, 

γ) τουλάχιστον δύο μετρήσεις ετησίως των βαρέων με¬ 
τάλλων, των διοξινών και των φουρανίων κατά το πρώτο 
όμως δωδεκάμηνο λειτουργίας, εκτελείται μία μέτρηση 
τουλάχιστον ανά τρίμηνο. 

2. 0 χρόνος παραμονής καθώς και η ελάχιστη θερμο¬ 
κρασία και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο των καυσαερίων 
εξακριβώνονται κατάλληλα, τουλάχιστον μία φορά κατά 
την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης και στις δυσμενέστερες προβλεπόμε- 
νες συνθήκες λειτουργίας. 

3. Η συνεχής μέτρηση του ΗΡ επιτρέπεται να παραλεί- 
πεται, εάν χρησιμοποιούνται γιατο ΗΟΙ στάδια επεξεργα¬ 
σίας που διασφαλίζουν ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση 
της οριακής τιμής εκπομπών για το ΗΟΙ. Στην περίπτωση 
αυτή, οι εκπομπές ΗΡ υπόκεινται σε περιοδικές μετρή¬ 
σεις, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ). 

4. Η συνεχής μέτρηση της περιεκτικότητας σε υδρα¬ 
τμούς δεν είναι απαραίτητη, με την προϋπόθεση ότι το 
δείγμα καυσαερίων ξηραίνεται πριν από την ανάλυση των 
εκπομπών. 

5. Στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, μπορεί να επιτρέπε¬ 
ται, αντί της συνεχούς, η περιοδική μέτρηση των ΗΟΙ, ΗΡ 
και 302, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
γ), εάν ο φορέας λειτουργίας είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι οι εκπομπές των ρύπων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση 
να υπερβούντις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπών. 

6. Η μείωση της συχνότητας των περιοδικών μετρήσεων 
για τα βαρέα μέταλλα από δύο φορές ετησίως σε μία ανά 
δύο έτη και για τις διοξίνες και τα φουράνια από δύο ετη¬ 
σίως σε μία ανά έτος μπορεί να επιτραπεί στην έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, εφόσον οι εκπομπές που προέρ¬ 
χονται από την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση είναι 
κάτω από το 50 % των οριακών τιμών εκπομπών που κα¬ 
θορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II ή το παράρτημα 
V αντιστοίχως και εφόσον έχουν ορισθεί κριτήρια για τις 
απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν. Τα εν λόγω κρι¬ 
τήρια βασίζονται, τουλάχιστον, στις διατάξεις της παρ. 1 
(εδ. α και β) του παρόντος άρθρου. 

8. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργούνται 
για να εξακριβωθεί η τήρηση των οριακών τιμών εκπο¬ 
μπών ανάγονται στις ακόλουθες συνθήκες και γιατο οξυ¬ 
γόνο σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στο παράρ¬ 
τημα VI: 


α) θερμοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 ΚΡα, περιεκτικότητα 
σε οξυγόνο 11 %, ξηρό αέριο, στα καυσαέρια των μονά¬ 
δων αποτέφρωσης, 

β) θερμοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 ΥΡά, περιεκτικότητα 
σε οξυγόνο 3 %, ξηρό αέριο, στα καυσαέρια που προέρ¬ 
χονται από την αποτέφρωση χρησιμοποιημένων ορυκτε¬ 
λαίων όπως ορίζονται, στο π.δ. 82/2004 (Α' 64). 

γ) σε περίπτωση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης 
των αποβλήτων σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με οξυγό¬ 
νο, τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορούν να ανάγο¬ 
νται σε περιεκτικότητα σε οξυγόνο, η οποία καθορίζεται 
στην άδεια λειτουργίας ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικές 
συνθήκες, 

δ) στην περίπτωση της συναποτέφρωσης, τα αποτελέ¬ 
σματα των μετρήσεων ανάγονται σε συνολική περιεκτικό¬ 
τητα σε οξυγόνο, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το παράρ¬ 
τημα II. 

Όταν οι εκπομπές των ρυπαντικών ουσιών μειώνονται 
με επεξεργασία των καυσαερίων σε μονάδα αποτέφρω¬ 
σης ή συναποτέφρωσης που επεξεργάζεται επικίνδυνα 
απόβλητα, η τυποποίηση όσον αφορά τις περιεκτικότητες 
σε οξυγόνο που προβλέπονται στο πρώτο, εδάφιο γίνεται 
μόνον εφόσον η μετρούμενη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 
κατά την ίδια περίοδο όπως και για τη σχετική ρυπαντική 
ουσία υπερβαίνει τη σχετική κανονική περιεκτικότητα σε 
οξυγόνο. 

9. Όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται, 
γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και παρουσιάζονται με 
τρόπο που παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να 
εξακριβώνει τη συμμόρφωση προς τις εγκεκριμένες συν¬ 
θήκες λειτουργίας και τις οριακές τιμές εκπομπών που κα¬ 
θορίζονται στην παρούσα απόφαση. 

10. Οι οριακές τιμές εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέ¬ 
ρα θεωρείται ότι τηρούνται, εάν: 

α) - καμία από τις ημερήσιες μέσες τιμές δεν υπερβαίνει 
τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο πα¬ 
ράρτημα V στοιχείο α) ή στο παράρτημα II, 

- το 97 % της ημερήσιας μέσης τιμής επί ένα έτος δεν 
υπερβαίνει τις οριακές τιμές εκπομπής που προβλέπει το 
παράρτημα V στοιχείο ε), πρώτη περίπτωση, 

β) είτε καμία από τις μέσες τιμές ανά ημίωρο δεν υπερ¬ 
βαίνει καμία από τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορί¬ 
ζονται στο παράρτημα V στοιχείο β) στήλη Α, είτε εφόσον 
συντρέχει λόγος, το 97% των μέσων τιμών ανά ημίωρο κα¬ 
τά τη διάρκεια του έτους δεν υπερβαίνει καμία από τις 
οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο παράρτη¬ 
μα V στοιχείο β) στήλη Β, 

γ) καμία από τις μέσες τιμές της περιόδου δειγματολη¬ 
ψίας που καθορίζεται για τα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες 
και τα φουράνια δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές εκπο¬ 
μπών που καθορίζονται στο παράρτημα V στοιχεία γ) και 
δ) ή στο παράρτημα II, 

δ) πληρούνται τα προβλεπόμενα στο παράρτημα V 
στοιχείο ε) δεύτερη περίπτωση ή στο παράρτημα II. 

11. Οι μέσες τιμές ημιώρου και οι μέσες τιμές δεκαλέ- 
πτου προσδιορίζονται εντός του πραγματικού χρόνου 
λειτουργίας (εξαιρουμένων των φάσεων εκκίνησης και 
διακοπής, εάν δεν αποτεφρώνονται απόβλητα) από τις τι¬ 
μές που έχουν προκύψει από τις μετρήσεις, αφού αφαι- 
ρεθεί η τιμή του διαστήματος εμπιστοσύνης που ορίζεται 
στο σημείο 3 του παραρτήματος III. Οι ημερήσιες μέσες 
τιμές προσδιορίζονται από τις ανωτέρω επικυρωμένες 
μέσες τιμές. 
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Για να ληφθεί έγκυρη ημερήσια μέση τιμή, δεν απορρί¬ 
πτονται περισσότερες από πέντε μέσες τιμές ημιώρου 
στη διάρκεια μίας ημέρας για λόγους ελαττωματικής λει¬ 
τουργίας ή συντήρησης του συστήματος συνεχών μετρή¬ 
σεων. Στη διάρκεια ενός έτους δεν απορρίπτονται περισ¬ 
σότερες από δέκα ημερήσιες μέσες τιμές για λόγους 
ελαττωματικής λειτουργίας ή συντήρησης του συστήμα¬ 
τος συνεχών μετρήσεων. 

12. Οι μέσες τιμές της περιόδου δειγματοληψίας και οι 
μέσες τιμές στην περίπτωση περιοδικών μετρήσεων του 
ΗΡ, ΗΟΙ και 502 προσδιορίζονται σύμφωνα με τις απαι¬ 
τήσεις του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 4 και του παραρ¬ 
τήματος III. 

13. Οι μετρήσεις που εκτελούνται στο σημείο απόρρι¬ 
ψης των υγρών απόβλητων είναι οι παρακάτω: 

α) συνεχείς μετρήσεις των παραμέτρων που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 8 παράγραφος 7 στοιχείο β), 

β) μεμονωμένες ημερήσιες μετρήσεις των ολικών αιω- 
ρούμενων στερεών ή αντί αυτών, μετρήσεις αντιπροσω¬ 
πευτικού δείγματος ανάλογου προς τη ροή για περίοδο 
24 ωρών, 

γ) τουλάχιστον μηνιαίες μετρήσεις, με αντιπροσωπευτι¬ 
κά και ανάλογα με τη ροή δείγματα της απόρριψης εικο¬ 
σιτετραώρου, των ρυπαντικών ουσιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και απαριθμούνται στο πα¬ 
ράρτημα IV, αριθ. 2 έως 10, 

δ) τουλάχιστον μετρήσεις ανά εξάμηνο των διοξινών και 
των φουρανίων κατά το πρώτο όμως δωδεκάμηνο λει¬ 
τουργίας, εκτελείται μία μέτρηση τουλάχιστον ανά τρίμη¬ 
νο. 

14. Η παρακολούθηση της μάζας των ρύπων στα επε¬ 
ξεργασμένα υγρά απόβλητα καθώς και η συχνότητα των 
μετρήσεων είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία 
και καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας. 

15. Οι οριακές τιμές για τις εκπομπές στα ύδατα θεω¬ 
ρείται ότι τηρούνται, εάν: 

α) για το σύνολο των αιωρούμενων στερεών (ρυπαντική 
ουσία αριθ. 1), το 95 % και το 100 %των μετρουμένων τι¬ 
μών δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες οριακές τιμές εκπο¬ 
μπών που καθορίζονται στο παράρτημα IV, 

β) για τα βαρέα μέταλλα (ρυπαντικές ουσίες αριθ. 2 έως 
10), μία και μόνη μέτρηση κατί έτος υπερβαίνει τις ορια¬ 
κές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα IV 
ή, εάν προβλέπονται περισσότερα από 20 δείγματα κατ’ 
έτος, τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο πα¬ 
ράρτημα IV υπερβαίνει ένα ποσοστό των δειγμάτων αυ¬ 
τών όχι ανώτερο του 5 %, 

γ) για τις διοξίνες και τα φουράνια (ρυπαντική ουσία 
αριθ. 11), τα αποτελέσματατων δύο μετρήσεων δεν υπερ¬ 
βαίνουν την οριακή τιμή εκπομπής που καθορίζεται στο 
παράρτημα IV. 

16. Στην περίπτωση που πραγματοποιούμενες μετρή¬ 
σεις δείξουν ότι έχει σημειωθεί υπέρβαση των οριακώντι- 
μών εκπομπών για τον αέρα και τα ύδατα, ενημερώνονται 
από τον φορέα λειτουργίας χωρίς καθυστέρηση οι αρμό¬ 
διες για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχές σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 12 

Πρόσβαση στην πληροφόρηση και 
συμμετοχή του κοινού 

1. Με την επιφύλαξη της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 


κοινή υπουργική απόφαση (Β' 795), κατά τη διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε μονάδες αποτέφρω¬ 
σης ή συναποτέφρωσης ενημερώνεται και συμμετέχει το 
κοινό σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ’ αριθμ. 37111/ 
2003 κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει. 

2. Προκειμένου για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή 
συναποτέφρωσης με ονομαστική δυναμικότητα δύο τό¬ 
νων ή περισσότερο, δημοσιοποιείται η ετήσια έκθεση για 
τη λειτουργία και την παρακολούθηση της εγκατάστα¬ 
σης, την οποία διαβιβάζει προς το ΥΠΕΧΩΔΕ ο φορέας 
λειτουργίας. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, ως ελάχιστη 
απαίτηση, απολογισμό της όλης διαδικασίας καθώς και 
των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα και τα ύδατα, σε 
σύγκριση με τα πρότυπα εκπομπών που καθορίζει η πα¬ 
ρούσα απόφαση. Το ΥΠΕΧΩΔΕ συντάσσει και θέτει στη 
διάθεση του κοινού κατάλογο των εγκαταστάσεων απο¬ 
τέφρωσης ή συναποτέφρωσης με ονομαστική δυναμικό¬ 
τητα κάτω των δύο τόνων. 

Άρθρο 13 

Ασυνήθεις (μη κανονικές) συνθήκες λειτουργίας 

1. Στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(άρθρο 4 παρ.ΙΑ), ορίζεται η μέγιστη επιτρεπτή χρονική 
διάρκεια οποιοσδήποτε τεχνικά αναπόφευκτης διακο¬ 
πής, ανωμαλίας στη λειτουργία ή βλάβης των συστημά¬ 
των καθαρισμού ή των οργάνων μετρήσεων, κατά την 
οποία οι συγκεντρώσεις των ρυπαντικών ουσιών στις εκ¬ 
πομπές στην ατμόσφαιρα και στα επεξεργασμένα υγρά 
απόβλητα επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις καθορισμένες 
οριακές τιμές εκπομπών. 

2. Σε περίπτωση γενικής βλάβης, ο φορέας λειτουργίας 
περιορίζει ή διακόπτει τις εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, 
μέχρι να αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες λει¬ 
τουργίας. 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 5 εδά¬ 
φιο γ) της παρούσας, σε περίπτωση υπέρβασης των ορια¬ 
κών τιμών εκπομπών δεν συνεχίζεται για κανένα λόγο η 
αποτέφρωση αποβλήτων στη μονάδα αποτέφρωσης ή στη 
μονάδα συναποτέφρωσης ή στη γραμμή αποτέφρωσης 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις συνεχείς 
ώρες επιπλέον. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας σε παρό¬ 
μοιες συνθήκες στη διάρκεια ενός έτους πρέπει να είναι λι- 
γότερος από 60 ώρες. Η διάρκεια των 60 ωρών εφαρμόζε¬ 
ται στις γραμμές όλης της εγκατάστασης οι οποίες συνδέ¬ 
ονται σε ένα μόνο σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων. 

4. Η συνολική περιεκτικότητα σε κονιορτό των ατμο¬ 
σφαιρικών εκπομπών των μονάδων αποτέφρωσης δεν 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 150 πΐ9/πι3, ως μέση 
τιμή ημιώρου. Επιπλέον, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρ¬ 
βαση των οριακών τιμών για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές 
ΩΟ και ΤΟΟ. Τηρούνται όλες οι άλλες συνθήκες που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 6. 

Άρθρο 14 
Υποβολή εκθέσεων 

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ ενικής Δ/νσης Περιβάλ¬ 
λοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ συντάσσουν έκθεση με τη διαδικα¬ 
σία του άρθρου 5 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η έκθεση αυτή απο- 
στέλλεται στην Επιτροπή Ε.Κ. Η πρώτη έκθεση θα συμ¬ 
μορφώνεται με τις περιόδους που προβλέπονται στο άρ¬ 
θρο 17 της οδηγίας 94/67/ΕΚ. 
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Άρθρο 15 
Κυρώσεις 

1. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματο¬ 
ποιεί αποτέφρωση ή συναποτέφρωση ή τις εργασίες διά¬ 
θεσης που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 της παρούσας 
απόφασης, κατά παράβαση των διατάξεων της παρού¬ 
σας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπο- 
νται στα άρθρα 28,29, και 30 του ν. 1650/1986 όπωςτο άρ¬ 
θρο 30 τροποποιημένο ισχύει. 

2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από 
την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλ¬ 
λες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 16 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών μεταβατικών διατάξε¬ 
ων που προβλέπουν τα προσαρτημένα παραρτήματα, οι 
διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στις 
υφιστάμενες μονάδες από τις 28 Δεκεμβρίου 2005. 

2. Για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή τις εγκαταστά¬ 
σεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό «υφιστάμενη μονάδα 
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης» του άρθρου 2 παρά¬ 
γραφος 6 ή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
αντί των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 18 (παρ. 
2), εφαρμόζεται η παρούσα από την έναρξη ισχύος της. 

3. Οι μόνιμες ή κινητές εγκαταστάσεις παραγωγής 


ενεργείας ή υλικών προϊόντων οι οποίες έχουν λάβει 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και λειτουργούν, και οι 
οποίες συναποτεφρώνουν απόβλητα πριν την δημοσίευ¬ 
ση της παρούσας, θεωρούνται ως υφιστάμενες μονάδες 
συναποτέφρωσης. 

Άρθρο 17 
Παραρτήματα 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα I έως VI που ακο¬ 
λουθούν. 

Τα Παραρτήματα αυτά τροποποιούνται με απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με τις εκάστοτε τροπο¬ 
ποιήσεις των Παραρτημάτων της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προσαρμογή στην τε¬ 
χνική πρόοδο. 

Άρθρο 18 

Καταργούμενες διατάξεις 

1. Μετην επιφύλαξη της παραγράφου 2, κάθε διάταξη που 
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγε¬ 
ται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν καταργείται. 

2. Από την 28η Δεκεμβρίου 2005 καταργούνται: 

α) η υπ’ αριθμ. 82805/2224/1993 κοινή υπουργική από¬ 
φαση και 

β) η υπ’ αριθμ. 2487/455/1999 κοινή υπουργική απόφαση. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Συντελεστές ισοδυναμίας για τις διβενζο-ρ-διοξίνες και τα 

διβενζοφουράνια 

Για τον προσδιορισμό της συνολικής συγκέντρωσης (ΤΕ) διοξινών και φουρανίων, οι κατά 
μάζα συγκεντρώσεις των ακόλουθων διβενζο-ρ-διοξινών και διβενζοφουρανίων 
πολλαπλασιάζονται επί τους ακόλουθους συντελεστές ισοδυναμίας πριν από την άθροισή 
τους: 


Συντελεστής τοξικής 
ισοδυναμίας 


2.3.7.8 —Τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη (ΤΟϋϋ ) 1 

1.2.3.7.8 —Πενταχλωροδιβενζοδιοξίνη (ΡθΟΟϋ ) 0,5 

1.2.3.4.7.8 —Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (ΗχΟϋϋ) 0,1 

1.2.3.6.7.8 —Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (ΗχΟϋϋ) 0,1 

1.2.3.7.8.9 —Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (ΗχΟΟϋ) 0,1 

1.2.3.4.6.7.8 —Επταχλωροδιβενζοδιοξίνη (ΗχΟϋΟ ) 0,01 

—Οκταχλωροδιβενζοδιοξίνη (ΟΟϋϋ ) 0,001 

2.3.7.8 —Τετραχλωροδιβενζοφουράνιο (ΤΟϋΡ ) 0,1 

2.3.4.7.8 —Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (ΡθΟϋΡ ) 0,5 

1.2.3.7.8 —Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (ΡθΟϋΡ ) 0,05 

1.2.3.4.7.8 —Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (ΗχΟϋΡ ) 0,1 

1.2.3.6.7.8 —Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (ΗχΟϋΡ ) 0,1 

1.2.3.7.8.9 —Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (ΗχΟϋΡ ) 0,1 

2.3.4.6.7.8 —Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (ΗχΟϋΡ ) 0,1 

1.2.3.4.6.7.8 —Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (ΗχΟϋΡ ) 0,01 

1.2.3.4.7.8.9 —Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (ΗχΟϋΡ ) 0,01 

—Οκταχλωροδιβενζοφουράνιο (ΟΟϋΡ ) 0,001 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Προσδιορισμός των οριακών τιμών εκπομπών στον αέρα για τη συναποτέφρωση 

αποβλήτων 

Αν στον πίνακα του παρόντος παραρτήματος δεν προβλέπεται ειδική συνολική οριακή τιμή 
εκπομπών «Ο», εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος (κανόνας ανάμειξης). 

Η οριακή τιμή για τον εκάστοτε ρύπο και το μονοξείδιο του άνθρακα στα καυσαέρια που 
παράγονται από τη συναποτέφρωση αποβλήτων πρέπει να υπολογίζεται ως εξής: 


(ναπόβλητα χ ^απόβλητα "^διεργασία* ^διεργασία) I (^απόβλητα νδιεργοσία) = Ο 

όπου: 


^απόβλητα· ο όγκος των καυσαερίων που παράγονται μόνο από την αποτέφρωση 
αποβλήτων, ο οποίος προσδιορίζεται από τα απόβλητα με τη χαμηλότερη 
θερμογόνο δύναμη που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας και ανάγεται στις συνθήκες 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

Αν η παραγόμενη θερμότητα από την καύση επικινδύνων αποβλήτων είναι 
μικρότερη του 10% της ολικής παραγόμενης θερμότητας εγκατάστασης, το ν απ όβλπτα 
απόβλητα υπολογίζεται από μια (πλασματική) ποσότητα αποβλήτων, η οποία, 
όταν αποτεφρωθεί θα παράγει 10%της καθορισμένης συνολικής θερμότητας. 

^απόβλητα· οι οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται για τις μονάδες αποτέφρωσης του 
παραρτήματος V για τις σχετικές ρυπαντικές ουσίες και το μονοξείδιο του άνθρακα. 

^/διεργασία- ο όγκος των καυσαερίων που παράγονται από τη διεργασία της μονάδας καθώς 
και από την καύση των εγκεκριμένων καυσίμων που χρησιμοποιούνται συνήθως 
στη μονάδα (εξαιρουμένων των αποβλήτων), προσδιοριζόμενος βάσει της 
περιεκτικότητας σε οξυγόνο στην οποία πρέπει να ανάγονται οι εκπομπές, όπως 
ορίζεται στους κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς. Ελλείψει κανονισμών για τις 
μονάδες αυτού του είδους, πρέπει να χρησιμοποιείται η πραγματική περιεκτικότητα 
των καυσαερίων σε οξυγόνο, χωρίς να αραιώνονται με αέρα που δεν είναι 
απαραίτητος για τη διεργασία. Η αναγωγή σε άλλες συνθήκες καθορίζεται στην 
παρούσα οδηγία. 

Ο&εργασία : οι οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στους πίνακες του παρόντος 
παραρτήματος για ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους ή, ελλείψει πινάκων ή τιμών, 
οι οριακές τιμές για τις εκπομπές του εκάστοτε ρύπου και του μονοξειδίου του 
άνθρακα στα απαέρια των μονάδων στις οποίες τηρούνται οι εθνικές νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν για την καύση στις εν λόγω 
μονάδες των συνήθως εγκρινόμενων καυσίμων (εξαιρουμένων των αποβλήτων). 
Ελλείψει τέτοιων διατάξεων, χρησιμοποιούνται οι οριακές τιμές εκπομπών που 
καθορίζονται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Ελλείψει σχετικών τιμών στους 
περιβαλλοντικούς όρους, χρησιμοποιούνται οι πραγματικές συγκεντρώσεις κατά 
μάζα. 

Ο : οι συνολικές οριακές τιμές εκπομπών και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο που 
καθορίζονται στους πίνακες του παρόντος παραρτήματος για ορισμένους 
βιομηχανικούς κλάδους και ρύπους ή, ελλείψει πινάκων ή τιμών, οι συνολικές οριακές 
τιμές εκπομπών για το 00 και τον εκάστοτε ρύπο, οι οποίες αντικαθιστούν τις οριακές 
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τιμές εκπομπών που καθορίζονται στα αντίστοιχα παραρτήματα της παρούσας. Η 
συνολική περιεκτικότητα σε οξυγόνο, που χρησιμοποιείται αντί της περιεκτικότητας σε 
οξυγόνο για την αναγωγή, υπολογίζεται βάσει της παραπάνω περιεκτικότητας, 
τηρούμενων των μερικών όγκων. 

11.1. Ειδικές διατάξεις για τους τσιμεντοκλιβάνους που συναποτεφρώνουν απόβλητα 

Ημερήσιες μέσες τιμές (προκειμένου για συνεχείς μετρήσεις). Περίοδος δειγματοληψίας και 
λοιπές απαιτήσεις για τις μετρήσεις κατά το άρθρο 7. Όλες οι τιμές εκφράζονται σε της /τη3 
(για τις διοξίνες και τα φουράνια σε Π9 /τη3 ). Ημίωρες τιμές απαιτούνται μόνο για τους 
υπολογισμούς των μέσων ημερησίων τιμών. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που εκτελούνται για να εξακριβωθεί η τήρηση των 
οριακών τιμών εκπομπών ανάγονται στις ακόλουθες συνθήκες: θερμοκρασία 273 Κ, πίεση 
101,3 ΚΡα, περιεκτικότητα σε οξυγόνο 10%, ξηρό αέριο. 

11.1.1.0 —συνολικές οριακές τιμές εκπομπών 


Ρύπος 

Ο 

Ολική σκόνη 

30 

ΗΟΙ 

10 

ΗΡ 

1 

ΝΟ χ για υφιστά μενες μονάδες 

800 

ΝΟ χ για νέες μονάδες 

500 Ο 

Οό +ΤΙ 

0,05 

Ηθ 

0,05 

δό +Αδ +Ρό +Οτ +Οο +Ου +Μη +Νί +ν 

0,5 

Διοξίνες και φουράνια 

0,1 

(1 ) Για την εφαρμογή των οριακών τιμών εκπομπών ΝΟχ , οι τσιμεντοκλίβανοι που λειτουργούν και έχουν 

λάβει άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίοι αρχίζουν να συναποτεφρώνουν απόβλητα 

μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 δεν θεωρούνται ως νέες μονάδες. 


Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2008, το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να επιτρέψει εξαιρέσεις όσον αφορά 
τα ΝΟ χ για τους υφιστάμενους τσιμεντοκλιβάνους υγρής μεθόδου ή για τσιμεντοκλιβάνους 
οι οποίοι καίουν λιγότερο από τρεις τόνους αποβλήτων ανά ώρα, εφόσον η άδεια 
προβλέπει συνολική οριακή τιμή εκπομπών ΝΟ χ το πολύ μέχρι 1200 πις/ηη 3 . 

Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2008, το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να επιτρέψει εξαιρέσεις όσον αφορά 
τον κονιορτό για τους τσιμεντοκλιβάνους που καίουν λιγότερο από τρεις τόνους 
αποβλήτων ανά ώρα, εφόσον η άδεια προβλέπει συνολική οριακή τιμή εκπομπών το πολύ 
μέχρι 50 ΤΠ 9 /ΙΎ 1 3 . 


II .1.2.0 —συνολικές οριακές τιμές εκπομπών για το 802 και τον ΤΟΟ 


Ρύπος 

Ο 

80 2 

50 

ΤΟΟ 

10 


Το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να επιτρέπει εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου ο ΤΟΟ και το 30 2 δεν 
προέρχονται από την αποτέφρωση αποβλήτων. 
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II .1.3. Οριακή τιμή εκπομπών για το 00 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να καθορίζει οριακές τιμές για τις εκπομπές 00 

II .2. Ειδικές διατάξεις για εγκαταστάσεις καύσης που συναποτεφρώνουν απόβλητα 

11.2.1. Ημερήσιες μέσες τιμές 

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 88/609/ΕΟΚ και στην περίπτωση που, για μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης, ορίζονται αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με τη 
μελλοντική νομοθεσία, η εν λόγω νομοθεσία θα αντικαταστήσει, για τις οικείες 
εγκαταστάσεις και ρυπαντικές ουσίες, τις οριακές τιμές εκπομπών των ακόλουθων 
πινάκων (Οδιεργασία)· Στην περίπτωση αυτή, οι ακόλουθοι πίνακες θα προσαρμοσθούν 
χωρίς καθυστέρηση, στις εν λόγω αυστηρότερες οριακές τιμές εκπομπών. Οι ημίωρες 
μέσες τιμές χρησιμοποιούνται μόνο για τον υπολογισμό των ημερήσιων μέσων τιμών. 

^διεργασία · 

Οδιεργασία για τα στερεά καύσιμα, εκφρασμένη σε πι^Νιη 3 (περιεκτικότητα σε 02 6 %): 


Ρύπος 

< 50 ΜννίΙι 

50 έως 100 ΜΥνίή 

100 έως 300 ΜΥνίίι 

>300 ΙΥίννίή 

302 

Γενική περίπτωση 

Εγχώρια καύσιμα 


850 

ή βαθμός 
αποθείωσης 
£90 % 

850 έως 200 

(γραμμική 

ελάττωση 

μεταξύ 100 και 300 
Μννίίι) 

ή βαθμός 
αποθείωσης 
>92 % 

200 

ή βαθμός 
αποθείωσης 
>95 % 

ΝΟ χ 


400 

300 

200 

Σκόνη 

50 

50 

30 

30 


Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2007 και με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας, η οριακή 
τιμή εκπομπής για τα Ν0 Χ δεν ισχύει για τις εγκαταστάσεις που αποτεφρώνουν μόνο 
επικίνδυνα απόβλητα. 

Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2008, το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να επιτρέψει εξαιρέσεις όσον αφορά 
τα ΝΟ χ και τα 502 για τις υφιστάμενες μονάδες συναποτέφρωσης που χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία ρευστής κλίνης και καίουν στερεά καύσιμα εφόσον η άδεια προβλέπει Οδιεργασία 
το πολύ 350 π^/Νπι 3 για τα ΝΟ χ και το πολύ 850 έως 400 ιτιρ/Ντη 3 (γραμμική ελάττωση 
από 100 σε 300 Μ\Λ/Ι1τ) για το 8 Ο 2 . 

Οδιεργασία για τη βιομάζα εκφρασμένη σε π^/Ντη 3 (περιεκτικότητα σε 0 2 6 %): 

Ως «βιομάζα» νοούνται προϊόντα που συνίστανται από το σύνολο ή μέρος οποιοσδήποτε 
φυτικής ύλης, γεωργικής ή δασικής προέλευσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάκτηση του ενεργειακού περιεχομένου τους,καθώς και τα απόβλητα που απαριθμούνται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ί) έως ν) της παρούσας. _ 


Ρύποι 

<50 Μ\Λ/Ι1ι 

50 έως 100 ΙΥΜ/Ιό 

100 έως 300 Μ\Λ/ΙΗ 

>300 ΜννίΗ 

50 2 

200 

200 

200 

200 

ΝΟχ 


350 

300 

300 

Σκόνη 

50 

50 

30 

30 
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Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2008, το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να επιτρέψει εξαιρέσεις όσον αφορά 
τα ΝΟ χ για τις υφιστάμενες μονάδες συναποτέφρωσης ισχύος μεταξύ 100 και 300 Μ\ΜΙτ 
που χρησιμοποιούν τεχνολογία ρευστοποιημένης κλίνης και καίουν βιομάζα, εφόσον η 
άδεια προβλέπει τιμή Οδιεργασία το πολύ 350 ΓΠ 9 /Νιπ 3 . 

Οδιεργασία για τα υγρά καύσιμα,εκφρασμένη σε ιπ9/Νπι3 (περιεκτικότητα σε 0 2 3 %): 


Ρύποι 

<50 ΜννίΙι 

50 έως 100 ΜΥΥΙΙτ 

100 έως 300 Μ1Λ/ΙΗ 

>300 Μ\Λ/ίίι 

50 2 


850 

850 έως 200 

(γραμμική 

ελάττωση 

μεταξύ 100 και 300 
Μ\ΜΗ 

200 

ΝΟχ 


400 

300 

200 

Σκόνη 

50 

50 

30 

30 


11.2.2. Ο —συνολικές οριακές τιμές εκπομπών 

Ο εκφρασμένη σε πίθ/Νιπ 3 (περιεκτικότητα σε 0 2 6%). Όλες οι μέσες τιμές περιόδου 
δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών: 


Ρύπος 

Ο 

Οά +ΤΙ 

0,05 

Η9 

0,05 

5& +Αδ +Ρό +Ογ +Οο +Ου +Μη +Νί +ν 

0,5 

Ό εκφρασμένη σε γ^/Νγτι 3 (περιεκτικότητα 

σε 0 2 6%). Όλες οι μέσες τιμές περιόδου 

δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών: 

Ρύπος 

Ό 

Διοξίνες και φουράνια 

0,1 


II .3. Ειδικές διατάξεις για βιομηχανικούς κλάδους μη καλυπτόμενους από τα σημεία 
II .1 και II .2 που συναποτεφρώνουν απόβλητα 
II .3.1 Ο —συνολικές οριακές τιμές: 

Ο εκφρασμένη σε π 9 /Νγπ 3 (περιεκτικότητα σε 0 2 6%). Όλες οι μέσες τιμές περιόδου 
δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών: 


Ρύπος 

Ό 

Διοξίνες και φουράνια 

0,1 


Ο εκφρασμένη σε ιτΐ 9 /Νηη 3 (περιεκτικότητα σε 0 2 6%). Όλες οι μέσες τιμές περιόδου 
δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών: 


Ρύπος 

Ο 

Οά +ΤΙ 

0,05 

ϋ9_ 

0,05 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Τεχνικές μετρήσεων 

1 .Οι μετρήσεις για τον καθορισμό των συγκεντρώσεων ρυπαντικών ουσιών του αέρα και 
των υδάτων πρέπει να εκτελούνται κατά αντιπροσωπευτικό τρόπο. 

2. Η δειγματοληψία και η ανάλυση όλων των ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των διοξινών 
και των φουρανίων, καθώς και οι μετρήσεις με μεθόδους αναφοράς για τη βαθμονόμηση 
των αυτόματων συστημάτων μετρήσεων, διεξάγονται όπως ορίζουν τα πρότυπα ΟΕΝ. Εάν 
δεν υπάρχουν τα πρότυπα ΟΕΝ, ισχύουν τα πρότυπα ΙδΟ, εθνικά ή διεθνή πρότυπα που 
εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. 

3. Οι τιμές των διαστημάτων εμπιστοσύνης 95% ενός μεμονωμένου αποτελέσματος 
μέτρησης, που προσδιορίζονται επί της ημερήσιας οριακής τιμής εκπομπών, δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά επί τοις εκατό των οριακών τιμών εκπομπών: 


Μονοξείδιο του άνθρακα: 10 % 

Διοξείδιο του θείου: 20 % 

Οξείδιο του αζώτου: 20 % 

Ολική σκόνη: 30 % 

Ολικός οργανικός άνθρακας: 30 % 

Υδροχλώριο: 40 % 

Υδροφθόριο: 40 %. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Οριακές τιμές εκπομπών για τις απορρίψεις υγρών απόβλητων προερχόμενων 

από τον καθαρισμό των καυσαερίων 


Ρυπαντικές ουσίες 

Οριακές τιμές εκπομπών εκφρασμένες ως 
συγκεντρώσεις κατά μάζα για αδιήθητα δείγματα 

1 .Ολικά αιωρούμενα στερεά, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

95% / 30 ΓΠ 9 /Ι 100 % / 45 πιρ/Ι 

2.Υδράργυρος και οι ενώσεις του, ως υδράργυρος 
(Η9) 

0,03 ΠΊ 9 /I 

3.Κάδμιο και οι ενώσεις του, ως κάδμιο (Οά) 

0,05 πΐ 9 /I 

4.Θάλλιο και οι ενώσεις του, ως θάλλιο (ΤΙ) 

0,05 πιρ /I 

5.Αρσενικό και οι ενώσεις του, ως αρσενικό (Αδ) 

0,15 πιρ /I 

6 .Μόλυβδος και οι ενώσεις του, ως μόλυβδος (Ρό) 

0,2 πιρ /I 

7,Χρώμιο και οι ενώσεις του, ως χρώμιο (Οτ) 

0,5 πιρ /I 

δ.Χαλκός και οι ενώσεις του, ως χαλκός (Ου) 

0,5 πιρ /I 

9.Νικέλιο και οι ενώσεις του,ως νικέλιο (Νί) 

0,5 πιρ /I 

10 .Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του, ως 
ψευδάργυρος (Ζη) 

1,5 πιρ /I 

11 .Διοξίνες και φουράνια,οριζόμενα ως το άθροισμα 
των επί μέρους διοξινών και φουρανίων απο 
τιμώμενων σύμφωνα με το παράρτημα 1 

0,3 ηρ /I 


Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2008, μπορούν να επιτραπούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ εξαιρέσεις για 
ολικά αιωρούμενα στερεά για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης, υπό τον όρο ότι η 
άδεια προβλέπει ότι το 80 % των μετρούμενων τιμών δεν υπερβαίνει το 30 ιπρ/Ι και καμία 
από αυτές δεν υπερβαίνει το 45 ιπρ/Ι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Οριακές Τιμές Ατμοσφαιρικών Εκπομπών 
α) Ημερήσιες μέσες τιμές 


Ολική συγκέντρωση σκόνης 

10 πΐ9 /επ' 5 

Οργανικές ουσίες υπό μορφή αερίων και ατμών, 
υπολογιζόμενες ως ολικός οργανικός άνθρακας 

10 ΙΌ9 /πΥ* 

Υδροχλώριο (ΗΟΙ) 

10 ΓΤΊ 9 /πι 3 

Υδροφθόριο (ΗΡ) 

1 πΐ9 ΜΥ 3 

Διοξείδιο του θείου (50 2 ) 

50 πΐ9 /ιτΥ 1 

Υποξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και οξείδιο του αζώτου 
(Ν0 2 ), υπολογιζόμενα ως οξείδιο του αζώτου, για 
υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής 
ωριαίας δυναμικότητας άνω των τριών τόνων ή νέες 
μονάδες αποτέφρωσης 

200 γτι9 /γπ" Ο 

Υποξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και οξείδιο του αζώτου 
(Ν0 2 ), υπολογιζόμενα ως οξείδιο του αζώτου, για 
υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής 
δυναμικότητας τριών τόνων ή μικρότερης 

400 πΐ9 /πι 3 (*) 

(*) Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2007 και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η οριακή τιμή εκπομπών 
για τα ΝΟ* δεν ισχύει για τις μονάδες που αποτεφρώνουν μόνο επικίνδυνα απόβλητα. 


Το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να επιτρέψει εξαιρέσεις όσον αφορά τα ΝΟ χ για υφιστάμενες 
μονάδες αποτέφρωσης 

—ονομαστικής δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των 6 τόνων, εφόσον η άδεια προβλέπει 
ημερήσιες μέσες τιμές το πολύ 500 πΐ 9 /τη 3 και μέχρι την 1η Ιανουάριου 2008, 

—ονομαστικής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 6 τόνων, αλλά μικρότερης ή ίσης των 16 
τόνων, εφόσον η άδεια προβλέπει ημερήσιες μέσες τιμές το πολύ 400 ιπρ/πη 3 και μέχρι την 
1η Ιανουάριου 2010, 

—ονομαστικής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 16 τόνων, αλλά κατώτερης των 25 τόνων 
η οποία δεν παράγει απορρίψεις στα ύδατα, εφόσον η άδεια προβλέπει ημερήσιες μέσες 
τιμές το πολύ 300 τηρ/ητι 3 και μέχρι την 1 η Ιανουάριου 2008. 

Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2008, το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να επιτρέψει εξαιρέσεις για τον 
κονιορτό για υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ονομαστικής δυναμικότητας 
μικρότερης των 16 τόνων, εφόσον η άδεια προβλέπει ημερήσιες μέσες τιμές το πολύ 20 
πιςι/ιη 3 




ΦΕΚ759 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11023 


β) Μέσες τιμές ημιώρου 



(100%) Α 

(100%) Β 

Ολική συγκέντρωση σκόνης 

30 πιςι/πι^ 

10 ιτίθ/ηΥ 3 

Οργανικές ουσίες υπό μορφή 
αερίων και ατμών, 

υπολογιζόμενες ως ολικός 

οργανικός άνθρακας 

20 πιρ/ηΤ 5 

10 ιπει/πέ 3 

Υδροχλώριο (ΗΟΙ) 

60 ιτΐ 9 /ιη' ί 

ΙΟπιρ/Γτν 5 

Υδροφθόριο (ΗΡ) 

4 ητ^/ηΤ* 

2 πΐ9/ητ ί 

Διοξείδιο του θείου (δ0 2 ) 

200 πις/πι· 3 

50 Γη^/Γτν 5 

Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και 
οξείδιο του αζώ¬ 
του (Ν0 2 ), υπολογιζόμενα ως 
οξείδιο του αζώτου, 
για υφιστάμενες μονάδες 
αποτέφρωσης ονομα¬ 
στικής ωριαίας δυναμικότητας άνω 
των τριών τόνων 
ή νέες μονάδες αποτέφρωσης 

400 ΓΠθ/Γη 3 (*) 

200 ΓΠ9/πι" (*) 

(*) Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2007 και με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας, η οριακή τιμή εκπομπών 
για τα ΝΟ χ δεν ισχύει για τις μονάδες που αποτεφρώνουν μόνο επικίνδυνα απόβλητα. 


Μέχρι την 1η Ιανουάριου 2010, το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να επιτρέψει εξαιρέσεις όσον αφορά 
τα ΝΟ χ , για υφιστάμενες μονάδες αποτέφρωσης ονομαστικής ωριαίας δυναμικότητας 
μεταξύ 6 και 16 τόνων, εφόσον η μέση τιμή ημιώρου δεν υπερβαίνει τα 600 ηΐ 9 /ηι 3 για τη 
στήλη Α ή τα 400 ΓΠ9/Γη3 για τη στήλη Β. 
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γ) Όλες οι μέσες τιμές περιόδου δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών και 
μέγιστης διάρκειας 8 ωρών 


Κάδμιο και ενώσεις του, ως 
κάδμιο (Οά) 

σύνολο 0,05 γτ^/πΥ 3 

σύνολο 0,1 Γης /ητ (*) 

Θάλλιο και ενώσεις του, ως θάλλιο 
(ΤΙ) 

Υδράργυρος και ενώσεις του, ως 
υδράργυρος(Ηρ) 

0,05 πιρ/ιπ 3 

0,1 ΓΠ9/ΓΠ 3 η 

Αντιμόνιο και ενώσεις του, ως αντί 
μόνιο (5ό) 

σύνολο 0,5 ΓΠ 9 /ητ 3 

σύνολο 1 ιπρ/ιπ 3 (*) 

Αρσενικό και ενώσεις του, ως 
αρσενικό (Αε) 

Μόλυβδος και ενώσεις του, ως 
μόλυβδος (Ρό) 

Χρώμιο και ενώσεις του, ως 
χρώμιο (Οτ) 

Κοβάλτιο και ενώσεις του, ως 
κοβάλτιο (Οο) 

Χαλκός και ενώσεις του, ως 
χαλκός (Ου) 

Μαγγάνιο και ενώσεις του, ως 
μαγγάνιο (Μη) 

Νικέλιο και ενώσεις του,ως νικέλιο 
(Νί) 

Βανάδιο και ενώσεις του, ως 
βανάδιο (V) 

(*) Μέχρι την 1 η Ιανουάριου 2007, μέσες τιμές για υφιστάμενες μονάδες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 
πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1996 και οι οποίες αποτεφρώνουν μόνο επικίνδυνα απόβλητα 


Αυτές οι μέσες τιμές καλύπτουν επίσης τις εκπομπές των σχετικών βαρέων μετάλλων και 
των ενώσεών τους υπό μορφή αερίων και ατμών. 

δ) Οι μέσες τιμές μετρούνται σε περίοδο δειγματοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 
ωρών και μέγιστης διάρκειας 8 ωρών. Η οριακή τιμή εκπομπών αναφέρεται στη 
συνολική συγκέντρωση διοξινών και φουρανίων, υπολογιζόμενη βάσει της αρχής 
των ισοδυνάμων τοξικότητας σύμφωνα με το παράρτημα I. 


Διοξίνες και φουράνια 


0,1 Π9/πι 


ε) Η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (00) στα καυσαέρια (εξαιρουμένων των 
φάσεων εκκίνησης και διακοπής) δεν υπερβαίνει τις κατωτέρω οριακές τιμές 
εκπομπών: 

—50 ιπρ/ιπ 3 καυσαερίων ως ημερήσια μέση τιμή, 

—150 πΐ 9 /ητ 3 καυσαερίων τουλάχιστον στο 95% όλων των μετρήσεων, ως μέσες τιμές 
δεκαλέπτου, ή 100 ιπς/ιπ 3 καυσαερίων στο σύνολο των μετρήσεων, ως μέσες τιμές 
ημιώρου, λαμβανόμενες κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 24ώρου. 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ δύναται να εγκρίνει εξαιρέσεις προκειμένου για μονάδες στις οποίες 
χρησιμοποιείται τεχνολογία ρευστοστερεάς κλίνης, με την προϋπόθεση ότι στη σχετική 
άδεια προβλέπεται οριακή τιμή εκπομπών για το μονοξείδιο του άνθρακα (ΟΟ) 100 ιπςι/ιτι 3 
κατ’ ανώτατο όριο, ως ωριαία μέση τιμή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Τύπος υπολογισμού της συγκέντρωσης των εκπομπών στην τυπική 
εκατοστιαία συγκέντρωση οξυγόνου 

Ε 8 = (21-0 3 )χΕ μ /(21 -Ο μ ) 

Ε 3 =υπολογιζόμενη συγκέντρωση εκπομπών στην τυπική εκατοστιαία συγκέντρωση 
οξυγόνου. 

Εμ =μετρούμενη συγκέντρωση εκπομπής 
0 3 =τυπική συγκέντρωση οξυγόνου 
0 Μ =μετρούμενη συγκέντρωση οξυγόνου 


Άρθρο 19 


Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 1 Ιουνίου 2005 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΑΘΑΝ.ΝΑΚΟΣ 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ 


Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 


ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ή«ρ: νννννν.βΐ.ςι- 


ΡΑΧ 210 52 21 004 

Θ-ΓΠ3Μ: \Λ/θ5ΓΠ35ΐθΓ @ θί·9Γ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ -Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


( 2310 ) 423 956 
( 210)413 5228 
( 2610 ) 638 109 
( 2610 ) 638 110 
( 26510 ) 87215 
( 25310 ) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδας 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 


( 2410)597449 
( 26610 ) 89 122 
( 26610 ) 89 105 
( 2810 ) 300 781 
( 22510 ) 46 654 
( 22510 ) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 ευτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυιΌ ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

εθπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΘΠΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαι'ο 

60 




• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-Γοπι και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 

1 θυΐΌ ανά 50 σελίδες. 






• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοηη δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυτο ανά έτος. 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: 

τηλεφωνικά : 210-4071010, ίοχ : 210 - 4071010 ίηΙθΓΠθΙ 

ΗΜρ://νννννν.θ 1 . 9 Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το Ιπίει-πεί 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


»Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 ευτο, ποσό το οποίο αφορά 
ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή 
προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 ευτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το 
τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 ευ ιό. 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠ ΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης 
(διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίεπτεί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

ί Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






























